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京广线河北段炸弹爆炸http://www.sina.com.cn 1999年1月24日 16:04 广州日报    本报石家庄电  京广铁路河北段日前发生炸弹爆炸，
幸未造成人员伤亡。

    据悉， 本月20日晚8时京广线河北段发生炸弹爆炸，
爆炸地点在邢台站与官庄站之间的一段路轨，当时正有一
辆列车驶近，司机听见爆炸巨响，紧急刹停列车，未造成
任何人员伤亡。据当地人说，爆炸的威力强大，有两米半
长的铁路路基被炸毁。事件导致京广全线停驶4 个小时，
32班列车延误。事件仍在调查之中。  (叶  边) 